Oferta 


Endress y Hauser S.A., Carrer del Danubi 18-20, E-08174 Sant Cugat del 
Valles 


ADASA SISTEMAS, S.A. 

David Jurado 

c/ Ignasi Iglesias, 217-219 

08820 ELPRAT DE LLOBREGAT - BARCELONA 


Su Pedido N° OFERTA MICROPILOT - Rev01 
Fecha de referencia 25.01.2022 
Versión REVISION 01 


Con Mi Endress + Hauser, visualice su oferta y conviértala en pedido con 
solo 3 clics. Además también podrá hacer el seguimiento de la entrega en 


línea. ¡Fácil, rápido y cómodo! 


Resumen 
Item Cantidad Producto 


10 1 UD Micropilot FMR51 
FMR51-1V65/0 
(FMR5 1 -AAACCABDA5CHJ+LA) 


Precio Total 


Transporte 
Total sin IVA (EUR) 
Oficina Barcelona: Oficina Madrid: Oficina Bilbao: 
Carrer del Danubi 18-20 Acanto 22, 8°, oficina 8-3 Gran Via 19-21,2°, 209 
08174 Sant Cugat del Vallès E-28045 Madrid E-48001 Bilbao 
Tel. 934803366 Fax 934733839 Tel. 915633634 Fax 914110526 Tel. 944538023 Fax 944535747 


Internet: http//www.endress.com 


Endress+Hauser LJ 


People for Process Automation 


Número (N°) 2014543020 


Fecha 25.10.2022 
Validez hasta 24.11.2022 
yor 4366 
suministrador 

N° de Cliente 44000344 

Inside Sales Xavier Cardona 
Teléfono +34 93 1026 113 


xavier.cardona Oendress.com 


Account Manager Manuel Zulaica 
Teléfono +34 93 1026 111 


manuel.zulaica Oendress.com 


Realizar pedido y 
seguimiento 


Plazo de Entrega Valor Neto (EUR) 


3.856,51 


5 Semana(s) 


Precio unitario 


3.856,51 
3.856,51 
158,36 
4.014,87 
Oficina Valencia: Oficina Sevilla: 
Av.Cortes Valencianas 58,E.Sorolla,5” Plaza de Villasis 2 
E-46015 Valencia Edificio SPACES, Oficina 215 


Tel. 963467296 Fax 963465251 41003 Sevilla 
Tel. +34 954 9970 69 


Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 20327,Hoja núm. B-4839. Inscripción 1 , Folio núm.0199.C.I.F.:A-59382762 
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Oferta 2014543020 Endress+Hauser L3:) 


Versión REVISION 01 People for Process Automation 


Dirección de envío ADASA SISTEMAS, S.A. 
c/ Ignasi Iglesias, 217-219 
08820 ELPRAT DE LLOBREGAT - BARCELONA 


Condiciones de pago 90 días, día 25 

Incoterms DAP Delivered at place DIRECCIÓN CLIENTE - Incoterms®2020 

Garantía 12 meses Después de la entrega 

Plazo de Entrega Los plazos mencionados han sido calculados en semanas naturales y basados 


en envíos parciales en un servicio estándar. 
En caso de necesitar un servicio urgente o entrega completa , por favor 
contactar con su contacto comercial. 


A partir del 1 de Febrero de 2022 todas las ofertas y pedidos de productos, llevan aplicado un recargo temporal. 
El objetivo de este cargo adicional es asegurar al máximo el suministro global. Se limita a la situación inestable 
actual, y se actualizará periódicamente. El valor actual de este recargo es de 3,5%. 


El recargo se eliminará una vez que la situación del suministro global vuelva a la normalidad 
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Detalles 


Item Cantidad Producto 


10 


1 UD Micropilot FMR51 
FMR51-1V65/0 


(FMR5 1 -AAACCABDA5CHJ+LA) 


Nivel, radar, sin contacto. Precio unitario 
Dispositivo Premium. 

Aplicación: líquidos. 

Memoria de datos integrada. 

:: Gran versatilidad 

:: Medida fiable para: Fluidos 

cambiantes, variaciones de presión 

y temperatura, fases gaseosas 


Plazo de Entrega 5 Semana(s) 


Descripción del código 


AA Homologación: Zona no clasificada 
A Alimentación; salida: 2 hilos; 4-20mA HART 
C Indicador, operación: SD02 4-line, pulsadores + 
función grabación de datos 
C Cabezal: GT20 doble compartimento, Alu, recub. 
A Conexión eléctrica: Prensa M20, IP66/68 NEMA4X/ 6P 
BD Antena: Antena 100mm/4" 
A5 Junta: FKM Viton GLT, -40...1500C/-40...3020F 
CHJ Conexión Proceso: DN100 PN10/16 B1,316Lbrida 
EN1092-1 
LA >>Homologación adicional: SIL 
Pais de Fracción 
País de Origen: Expedición arancelaria: 
DE DE 90261029 


UE Lista de productos de doble uso 

para Rusia-Reglamento; no listado 

UE Lista de productos de doble uso 

para Irán-Reglamento; no listado 

UE Lista de productos de doble uso; no listado 


Endress+Hauser L3:) 


People for Process Automation 


Fecha 25.10.2022 


Valor Neto (EUR) 


3.856,51 


3.856,51 
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA: (29.01.2018) 


Esta oferta está sujeta a los términos y condiciones generales de E+H España. Puede acceder a ellas en nuestra 
web: https://www.es.endress.com/ static/terms-conditions 
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